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フ プラー ナン グフ ォ ー ル 

らせん 状 に 水路 を 登っ た ボー ト は や が て そびえ 立つ 岩山 の 中 

に 吸い 込ま れ 、 ア ッ プ ダウ ン を 繰り 返し た 後 、 高 さ 10m の 急 

流 を 滑り 落ち ます 。 爽快 さと スリ ル が た ま ら な い 魅 力 で す 。 
(フラ ー ナ ング フォ ー ル : 北欧 神話 に で て くる 滝 ) 


フラ ー ナ ング フォ ー ル ( 廊 敷 チボリ 公園 ) 


FRANANG FALL 

“Franang Fall” is taken after a fall in Scandinavian mythology. 
First, the boat climbes up along a spiral water-way. Then, 
Sails up and down along the rapid stream in towering artificial 
rocky mountain, coverind total altitude of travel for 10 meters. A 
truly enchanting ride with excitement and thrill. 


FRANANG FALL (Kurashiki Tivoli Park) 
Seating 5 persons/boat 


座席 収容 人 数 5 人 プ ボ ー ト 
ボー ト 数 18 袋 

輸送 能力 (設計 値 ) 約 18600 人 時 
水路 長 さ 約 360m 

流速 約 120m グ 分 
最大 速度 約 40km ン 時 
動力 約 6G90kW 
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Number of boats 
Hourly capacity 
Waterway Length 
Water flow rate 

Max. speed 

Electrical requirement 
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Franang Fall 


(I 旧 三 精 輸 送 機 株 式 会 社 ) 
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Approx. 1200/h 
Approx. 360 m 
Approx. 120 mmin. 
Approx. 40km/h 
Approx. 290kW 


